NOVA ESCALA ATUALIZADA ATÉ DEZEMBRO 2022 


# FAVOR NÁO APAGAR, FERRAMENTA DE UTILIDADE PARA TODOS ! 


INTERVALOS 


| GRUPO1 | 07:00 -07:30 08:45 - 09:15 10:30 - 10:50 
| GRUPO2 | 07:35-08:05 | 09:20-09:50 | 10:55-11:15 | 
GRUPO 3 08:10 - 08:40 | 09:55 - 10:25 11:20 - 11:40 


| 680501 | 13:00-13:30 | 14:45-15:15 | 16:30 -16:50 | 
| 680502 | 13:35-14:05 | 15:20-15:50 | 16:55-17:15 | 
| 680503 | 14:10-14:40 | 15:55-16:25 | 17:20 -17:40 | 


| GRUPO1 | 19:00-19:30 | 20:45-21:15 | 22:30-22:50 | 
| GRUPO2 | 19:35-20:05 | 21:20-21:50 | 22:55-23:15 | 
| 650503 | 20:10-20:40 | 21:55-22:25 | 23:20-23:40 | 


MADRUGADA 
| GRUPO1 | 00:30-01:00 | 01:30 03:33 
| GRUPO2 | 01:00 - 01:30 03:30-05:30 
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